• Espacio alternativo o sala. 

• Medidas aproximadas (1 0x5x4 mts. Altura) 

• Capacidad aproximada de 30 personas 

• las especificaciones técnicas 

• pueden variar de acuerdo al espacio y luminosidad. 



• Equipo sonido stereo 

• Silla con apoya brazos (en lo posible sin ruedas) 

• Mesa pequeña 

• (Otros elementos podrán aprovecharse para atrezzo) 


Sujeción para telas 
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Visita técnica varios días antes de la función. 

Entre tres y cuatro horas de montaje y pruebas el mismo día del evento. 

La instalación está pensada para adaptarse en función del espacio físico a trabajar. 
Aún así, la calidad del proyector y el sonido son fundamentales. 
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